ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 2" Circonscription : BAPAUME 



Parti Communiste Français 

Louis STIENNE 

Conseiller Général 
Conseiller Municipal de Vitry-en-Artois - Délégué aux Usines Béghin 

REMPLAÇANT EVENTUEL 

Christian LESCUREUX 

Conseiller Municipal de Marœuil 
Membre du Bureau de la Fédération Comnriuniste - Instituteur 



Imprimerie Lensoise 



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 



ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968 

(2e Circonscription) 



FEDERATION DE LA GAUCHE 
DEMOCRATE ET SOCIALISTE 

Henri GUIDET 

Député- sortant - Conseiller Général - Maire de Bapaume 
Remplaçant éventuel : 

Albert DESAILLY 

Employé S.N.C.F. 
Conseiller Général du Canton de Croisilles 
Conseiller Municipal de Boisleux-au-Mont 



s. E. P. ARRAS 



QÊPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS - CIRCONSCRIPTION 

Elections Législatives de Juin 1968 



Jlean CHAMBON 

Docteur Vétérinaire 
Ingénieur Agricole - Licencié Es-Sciences 
CONSEILLER GÉNÉRAL 

CANDIDAT DE L UNION 
POUR LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE 



SUPPLÉANT 



PIERRE VITTÉ 

Agent de Maîtrise Administratil 
Adjoint au Maire de Corbehem 



Elections Législatives de Juin 1968 
2* Circonscription du Pas-de-Calais 



CENTRE DENOCKATE - V. D. M. 

Louis PETIT 

Conseiller Général du P.-de-C. 
(Canton d'Avesnes - le - Comte) 

SUPPLEANT : 

Jean VANDENBAVIERE 

Maire d'Havrincourt 



